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21. Lymaenon appendiculatus n. sp. 


Descripta sobre dos machos y dos hembras recogidas en Loreto, 
Misiones; $? 5. IX. 1932; S G 23. IV. 1932 y 21. V. 1934. 

HEMBRA: Longitud del cuerpo 0,904 mm., envergadura 2,045 mm. 

Cuerpo de color amarillo claro. Antena pardo-negruzca con ex- 
cepción del escapo claro y su radícula amarilla. El espacio interocelar, 
dos manchas del mesoscuto y tres manchas de la parte sensorial del 
escudete pardas, como también las dos lineas sublaterales del escudete. 
Dos lineas oblicuas de mesopleuras, las manchas pequefias en la base 
de las caderas intermedias y el gäster del mismo color. 

Fömures posteriores y dos ültimos artejos de todos los tarsos de 
un pardo claro. Los ojos y trabéculas negras. 

Cabeza 0,139 por 0,241 mm. La linea interocelar aproximada- 
mente igual a la ocelocular. El diämetro del ocelo anterior 0,017 mm. 
La quetotaxia del vértice 4 y 4 pestafias. 

Antena 0,757 mm. Las dimensiones de sus artejos en micrones: 

Largo: 61; 41; 41; 51; 30; 30; 41; 40; 197. 

Ancho: 24; 18; 17; 18; 20; 25; 34; 34; 51. 

Maza tan larga como 5 14 de los artejos precedentes reunidos, 
distalmente con un proceso cönico de 0,016 mm. Los artejos séptimo y 
octavo cada uno con dos sensorias placoideas, la maza con ocho. 

Escapo fino y longitudinalmente celulado, con pelos finos, hasta 
34 y largos. La pilosidad del funiculo varia desde 10 hasta 17, la de 
la maza de 17 a 4 micrones. 

Frente con dos cerditas entre los törulos. La distancia entre los 
ültimos algo mas de dos veces tan ancha como el diämetro mayor del 
tórulo. 
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Tórax 0,343 por 0,204 mm. Fig. 60. 

Pronoto 0,151 por 0,204 mm. con 4 y 4 cerditas, todas situadas 
arriba de las bases de los notauli. 

Mesoscuto 0,143 por 0,173 mm. Los surcos parapsidales se con- 
vergen desde 0,119 hasta 0,058 mm. Las cerditas medias 0,03 mm. lar- 
gas, con sus bases arriba del centro. Las tégulas longitudinalmente 
estriadas. 

Escudete 0,119 por 0,149 mm. Las axilas con dos o tres estrias 
muy finas sobre su lado externo. 

Metanoto 0,085 por 0,136 mm. (largo en el medio 0,03 mm.); la 
parte mediana con el área rombiforme bien desarrollada; las partes 
laterales con 2 y 2 cerditas diminutas. 

Propodeon 0,139 por 0,159 mm. Largo en el medio 0,051 mm. Los 
espiráculos subredondos 0,01 mm., situados a la altura del margen 
posterior del escudete. Las carenas laterales sublineales ligeramente 
encorvadas hacia afuera. Las carenas medias faltan por completo. Los 
procesos de la furca mesosternal se encuentran al nivel de los ángulos 
posterolaterales del metanoto, los de la furca metasternal casi a la 
altura del borde posterior del metanoto. Las bases de las setas están 
situadas notablemente más bajo, a mitad de la distancia entre las ca- 
renas laterales y del margen lateral del mesofragma. Este último toca 
el borde peciolar del propodeon. 

Las tibias anteriores con siete dientecillos sobre su superficie in- 
terna. 


Las tibias posteriores se terminan con cuatro dientecitos. 


Alas anteriores distintamente ahumadas en su mitad distal, con 
una mancha obscura gue atraviesa el ala debajo de los nervios margi- 
nal y estigmático. 

Ala anterior 0,859 por 0,163 mm. (el índice L: A = 5,3). El 
nervio subcostal 170, marginal 143 y estigmätico 41 micrones. El ül- 
timo se termina con cuatro püstulas sensoriales redondas. La pilosidad 
del disco se empieza debajo del nervio marginal; la hilera anal arranca 
desde la base del mismo nervio y consta de 23 pelitos. La pestafia más 
larga de la franja marginal 0,102 mm. 

Ala posterior 0,734 mm. por 0,02 mm., el nervio llega hasta 0,278 
mm. de la base alar. El disco con una sola hilera longitudinal de cor- 
tas pestafias, sin contar las submarginales; la pestafia mas larga de 
la franja marginal 0,088 mm. 


Abdomen 0,411 por 0,187 mm. 
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Peciolo transversal, 37 por 40, un poco ensanchado posterior- 
mente, con su borde oral anchamente escotado. 

Quetotaxia de los tergitos 2-8: 1,1; 4,4; 4,4; 3,3; 3,3; 5,5; 6 cer- 
ditas. Los cercoides grandes, muy aproximados, el espacio entre ellos 
tres veces más angosto que el diámetro menor del cercoidz. 

Oviscapto 0,326 mm. largo, con su base en el tercer tergito, no 
sobrepasa el ápice abdominal. 

MAcHo: Longitud del cuerpo 1.02, envergadura 2,49 mm. Cuerpo 
de color amarillo pardusco; el funiculo, ojos, la trabécula transversal 
en el medio y mesopleuras pardo negruscas. La radicula, pronoto, pe- 
ciolo y las caderas amarillas. Los segmentos 2-4 del abdomen blan- 
guecinos, los apicales pardos, como también los dos últimos artejos de 
todos los tarsos. 

Cabeza menos transversal gue la de la hembra, (0,139 por 
0,234 mm.). 

Antena (Fig. 61) 0,813 mm. larga, las dimensiones de sus artejos 
en micrones: 

Largo: 139; 30; 71; 82; 85; 85; 85; 85; 85; 85; 78; 85; 92. 

Ancho: 24; 27; 24; 20; 24; 24; 27; 27; 25; 24; 24; 27; 27. 

Nümero de las sensorias placoideas: 

6; 6; б; б © б/б 6; 6; 5; 6 

Radicula, 61 por 17 micrones. 

Tórax y la quetotaxia abdominal parecidas a las de la hembra, 
pero los tergitos 3 - 6 longitudinalmente estriados lateralmente. 

El aparato copulador (Fig. 62) consiste de aedeagus 0,092 mm. 
largo, moderadamente encorvado y redondeado apicalmente. Falo- 
base (phallobasis) relativamente corto, 0,062 mm., sus ramas ligera- 
mente divergentes. Hipandrio en cambio largo y ensanchado, 0,143 
mm. Los parämeras externos redondeados en el äpice con 2 y 2 sen- 
sorias subterminales. Los parameras internos faltan por completo. 

Este especie se aproxima a L. stenopterus (A.O.) 1937 por su 
habitus, el indice alar superior al 5 y por el aparato copulador del 
macho como también por la radicula desarrollada en la antena del 
macho, pero se distingue facilmente por la maza peculiar de la antena 
femenina, por la posicién de las setas del propodeon, hipandrio dila- 
tado y varios otros caracteres mencionados en la descripciön. 


22. Lymaenon necator n. sp. 

Descripta sobre 6 99 y 8 S g recogidos en La Plata, José С. Paz, 
de la provincia de Buenos Aires, en los alrededores de la ciudad de 
San Juan, y Guatraché, Gok Pampa. XII, 1933, II y III, 1939. 
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En Jose C. Paz fué obtenida de la graminea Cynodon dactylon 
atacada por cicadélidos de las familias Delphacidae y Bythoscopi- 
dae. 12-24, III, 1939. 


HEMBRA: Longitud del cuerpo 0,953, envergadura 2,17 mm. 

Cuerpo de color pardo obscuro casi negro en el insecto vivo. La 
presencia de un pigmento rojo lipöcromo comunica a este insecto un 
matiz rojizo, ocultando el dibujo claro el cual se vuelve distinto sobre 
las preparaciones microscöpicas, y a éstas se refieren las demas ob- 
servaciones acerca del color. Dos manchas cerca de los törulos, todas 
las rodillas y la superficie interna de las tibias anteriores de un ama- 
rillo claro como tambien los äpices de las tibias intermedias y poste- 
riores y las bases de todos los tarsos. Los ocelos rojos. Dos lineas 
del mesoscuto, a lo largo de los notauli, amarillas. 

Cabeza 0,177 por 0,275 mm. La linea ocelocular un poco mäs cor- 
ta que la interocelar (17; 18). El diämetro del ocelo anterior 0,034 
mm. Га quetotaxia del vértice 4 у 4 setas. ЕІ espacio interocelar algo 
elevado y de un color casi negro. La superficie del vertice finamente 
celulada. Frente con dos setas entre los törulos, el espacio entre ellos 
casi dos veces tan ancho como el diämetro mayor del törulo (20: 11); 
la superficie de la frente escamoso celulada. 

Antena 0,78 mm. larga (Fig. 63); las dimensiones de sus artejos 
en micrones: 

Largo: 180; 41; 34: 27:41: 48; 51; 48: 48: 44; 190. 

Ancho: 34; 34; 20; 21; 30; 34; 34; 34; 34; 30; 51. 

Número de las sensorias placoideas: 2; 2; 2; 3; 2; 8. 


La radicula 58 por 20 micrenes con tres püstulas sensoriales en 
la base. Escapo y pedicelo fina y longitudinalmente estriados. Maza 
un poco mas corta que los cuatro artejos precedentes reunidos (54: 48). 
La pilosidad del funiculo disminuye desde 14 a 4 micrones; la de la 
maza de 14 a 2. Postgenae distintamente hinchados y separados del 
occipucio por un borde angulosamente elevado. Su margen externo 
encuentra la örbita inferior al nivel de las bases de las mandibulas. 
(Fig. 64). 

Törax 0,342 por 0,241 mm. Pronoto 0,122 por 0,241 mm. con 8 
setas, toda su superficie oblicuamente celulada. El borde oral del es- 
piráculo con un diente. Escudo del mesonoto 0,136' por 0,207 mm. 
Los surcos parapsidales se convergen desde 0,136 hasta 0,068 mm. Las 
bases de las setas inmediatamente arriba de la mitad del mesoscuto. 


(Fig. 65). 
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Escudete 0,153 por 0,177 mm. La parte sensorial con dos setas 
‘diminutas en sus ángulos externos. Las axilas finamente estriadas. 

Toda la superficie del mesonoto finamente reticulada con las ma- 
llas alargadas, de 27 por 27 micrones aproximadamente. 

Metanoto 0,109 por 0,17 mm. La parte media con una área rom- 
biforme bien formada; las partes laterales con 2 y 2 pelitos diminutos. 

Propodeon 0,159 por 0,206 mm., largo en el medio 0,05 mm. Los 
espiráculos redondos, 0,012 mm., situados considerablemente más arri- 
ba del borde posterior del escudete. Las carenas medianas rectas 
arrancan desde la base peciolar hasta tres cuartos de la longitud del 
propodeon en el medio. Los procesos de la furca mesotorácica se pro- 
yectan a la altura de los espiráculos, los de la furca del metatórax al 
'nivel de los ángulos posterolaterales del metanoto. Los apodemas la- 
terales inmediatamente arriba de los últimos. Las bases de las setas se 
“encuentran sobre el mismo nivel.'-El margen posterior del propodeon 
‘anchamente escotado frente al peciolo. pe 

Las tibias anteriores con unos nueve o diez dientecillos. La süper- 
ficie interna de las caderas posteriores escamado- -celulada; los fémures 
estriados longitudinalmente. 

i Alas hialinas con las nervaduras de ok pardusco. 

Ala anterior 0,949 por 0,249 mm. (el indice L: A = 3,2). й 

ЕІ nervio subcostal 0,194, marginal 0,109, estigmätico 0,034 mm., 
‘este último se ‘termina con tres pústulas. La pilosidad del disco ém- 
pieza distalmente del nervio estigmätico, sin contar una docena de los 
pelitos debajo del nervio marginal: La hilera anal corta, compuesta de 
cerca de 12 pestanas. La pestana más larga de la franja marginal 
0,064 mm. 

Ala posterior 0,710 por 0,034 mm., el nervio se termina a 0,03 
mm. desde la base alar; el disco con una sola hilera corta basal de pes- 
taňas dorsales; la superficie ventral con pocos pelitos irregularmente 
diseminados en la mitad distal del disco. La pestaňa mas larga de la 
franja marginal 0,082 mm. 

Abdomen 0,476 por 0,204 mm.; peciolo transversal, 0,027 por 
0,044 mm. Р 

Quetotaxia de los tergitos 2-8 уо: 1,1; 4,4; 4,4; 3,3; 3,3; 5,5 у 
6. La pestaña mas larga del cercoide 0,075 тт. Oviscapto 0,407 mm., 
а 0,02 mm. sobrepasa el äpice del abdomen. 

Масно: Parecido a la hembra por su tamaňo y coloraciön, dis- 
tinguiéndose en los detalles siguientes: toda la antena y los fémures 
anteriores de un color amarillo claro. Una mancha clara en forma de 
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una V une el espacio interocelar con la trabécula transversal. La an- 
tena 0,949 mm. largo (Fig. 66); las dimensiones de sus artejos en 
micrones: 

Largo: 75; 44; 68; 68; 68; 71; 75; 78; 75; 75; 75; 75; 71; 85. 

Ancho: 34; 37; 40; 40; 40; 40; 44; 44; 43; 43; 44; 43; 41; 34. 

Nümero de las sensorias placoideas: 

7: 9; 8: D: 8; oy 9; % U % 8 

El peciolo 0,037 por 0,048 por 0,048 mm., más alargado gue el 
de la hembra. 

El aparato copulador consiste del aedeagus 0,034 mm. largo, bas- 
tante angosto, con el ápice puntiagudo. Los parámeros externos 0,027 
mm., redondeados en su parte distal cada uno con un pelito sensorial 
anteapical. Los parámeros internos muy reducidos, situados en la base 
del aedeagus, sólo 0,007 mm. largos. Falobase 0,071 mm. largo. El 
hipandrio distalmente delimita el borde oral del orificio sexual, pro- 
longándose oralmente a unos 0,048 mm. (Fig. 67). 


23. Lymaenon nasutus n. sp. 
Descripta sobre dos hembras criadas de las ramas de Solanum 
auriculatum en Loreto, Misiones, días 12 y 15 de abril de 1936. 


HEMBRA: Longitud del cuerpo 1,085 mm., envergadura 2,04 mm. 
Cuerpo de color amarillo claro. Ojos negros. Antena, con excepción de 
los artejos basales, las trabéculas y el guinto tergito abdominal de un 
pardo obscuro, lo mismo gue las tres pegueňas manchas interocelares, 
las tibias intermedias y posteriores. Escapo y pedicelo, las tibias an- 
teriores y los dos últimos artejos de todos los tarsos de un color gris 
pardusco. Los ocelos rojos. 

Cabeza 0,235 por 0,235 mm. (Fig. 69), distintamente achatada, 
con la frente muy alargada y la boca dirigida hacia adelante (la ca- 
beza prognata). 

La linea interocelar 1 15 tan larga como la ocelocular (19: 12); 
el diámetro del ocelo anterior 0,025 mm. El vértice con 4 y 4 pesta- 
nas. La superficie del vértice y frente finamente celulada. Espacio 
entre los tórulos 1 15 veces tan largo como el diámetro mayor del tó- 
rulo. Progenae muy alargados, su borde externo alejado de la órbita 
inferior y paralelo a ésta, con 4 y 4 largas pestañas submarginales. 
(Figs. 69 y 70). і 

Antena (Fig. 68) 0,904 mm. Іагда, las dimensiones de sus artejos 
en .micrones: 
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Largo: 238; 64; 41; 44; 54; 61; 61; 57; 54; 57; 170. 

Ancho: :35; 130; 120; 24; 30; 29; 34; 37; 35: 35; 46, 

Nümero de las sensórias placoideas: 

1; 2; Bs Ор Bs Yo 8 

Escapo fina y longitudinalmente estriado con la radicula alar- 
gada de casi un tercio del tamaňo del escapo, (84 por 20). La pilosi- 
dad del escapo hasta 0,024 mm. La del funículo bastante pareja entre 
sus artejos, variando en largo de 20 a 10 micrones entre la superficie 
dorsal y ventral. La pilosidad de la maza varia entre 17 y 3 micrones. 
Maza tan larga como los tres artejos precedentes reunidos. 

Tórax 0,404 por 0,231 mm.; pronoto 0,153 por 0,224 mm., con 
4 y 4 pestafias todas situadas arriba de las bases de los surcos parap- 
sidales. (Fig. 71). 

Escudo del mesonoto 0,139 por 0,204 mm., finamente celulado, los 
surcos parapsidales convergen desde 0,136 hasta 0,054 mm. Las 
setas negras 0,041 mm. largas, con sus bases un tanto arriba de la 
mitad del escudo. 

Escudete 0,153 por 0,166 mm., la parte sensorial con dos pelitos 
diminutos. La parte posterior cubierta por las células penta y hexa- 
gonales de 17 a 24 micrones. 

Metanoto 0,064 por 0,159 mm. (largo en el medio 0,041 mm.), la 
parte media con una área rombiforme bien desarrollada, las раце late- 
rales con 2 y 2 pelitos diminutos. 

Propodeon 0,17 por 0,197 mm., largo en el medio 0,064 mm.; lige- 
ramente estrechado hacia la base de las caderas posteriores, con los 
bordes laterales rectilíneos. El margen peciolar anchamente escotado. 
Los espiráculos 0,01 mm., redondos, se encuentran al nivel del borde 
posterior del escudete o un tanto más arriba (paratipo). Las bases 
de las setas abajo del borde posterior del metanoto. Los procesos de 
la furca del metanoto al mismo nivel. Las carenas laterales y medias 
como en la Fig. 71. El mesofragma toca el borde peciolar en el medio 
de la escotadura. 

Las tibias anteriores con 11 - 13 dientecillos, las posteriores fina- 
mente carenadas en su lado interno terminándose con seis dientecitos. 

Alas hialinas. 

Ala anterior 0,904 por 0,271 mm. (el índice L: A = 3,3). Las ner- 
vaduras se terminan a 0,35 mm. desde la base alar. El nervio sub- 
costal 0,227, marginal 0,122, estigmático 0,034 mm. La pilosidad del 
disco empieza desde el ápice del nervio estigmático y es bastante rala; 
a lo largo del borde oral una línea calva que se extiende hasta dos 
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tercios distales del disco alar. La hilera anal de unas 16 pestafias. La 
pestaňa mas larga de la franja marginal 0,064 mm. 

Ala posterior 0,687 mm. larga. El nervio llega hasta 0,302 mm. 
El disco con una hilera corta mediana y proximal compuesta de unos 
6-7 pelitos. La pestafia mas larga de la franja marginal 0,064 mm. 

Abdomen 0,486 рог 0,248 mm. Peciolo 0,044 por 0,044 mm., li- 
geramente ensanchado atras, con los bordes laterales y posterior re- 
dondeados. Quetotaxia de los tergitos 2-8: 2,2; 4,4; 4,4; 2,2; 3,3; 
4,4 y 4,4 setas. Quinto tergito celulado lateralmente. Oviscapto 0,312 
mm. con su base en el tercer segmento, no sobrepasa el äpice del 
abdomen. 

"Esta especie puede ser fäcilmente reconocida por la forma pecu- 
liar de la cabeza. í 


24. Lymaenon bonaerensis n. sp. 


Descripta sobre dos hembras obtenidas por el Ing. Agr. J. Chris- 
“tensen de la gramínea Cynodon dactylon en José С. Paz. 24 de mar- 
zo de 1939; amablemente cedidas al autor. Anteriormente he tenido la 
“oportunidad de recibir la misma especie de La Plata, recogida por el 
“señor Julio Almanzor Rosas Costa, pero su material preservado en 
alcohol no me permitió hacer buenas preparaciones microscópicas ne- 
"cesarias para la descripción completa. i 

HEMBRA: Longitud del cuerpo 0,943 mm.; envergadura 2,21 mm. 

Cuerpo de color amarillo de ocre. El funiculo, la frente y gáster, 

salvo una mancha clara sobre los dos tergitos basales, de un color 
‘pardo obscuro. Vértice de un castaño claro con una mancha negra 
‘entre los ocelos rojos. 

Meso y metanoto pardo amarillos, mesoscuto con cuatro cortas 
líneas amarillas cerca de las bases de notauli. Los bordes laterales del 
escudete del mismo color. 

La cabeza 0,136 por 0,238 mm. La línea ocelocular es igual a la 
interocelar. Diámetro del ocelo anterior 0,022 mm. El vértice con 4 
y 4 setas. La superficie lisa. 

Antena 0,791 mm. larga (Fig. 72), las dimensiones de sus arte- 
jos en micrones: 

Largo: 184; 54; 44; 51; 54; 44; 41; 37; 51; 48; 177. 

Ancho: 34 30; 14; 16; 17; 20; 21; 24; 27; 24; 43. 

Número de las sensorias placoideas: 2: 2 18, 

La radícula larga 78 por 20 micrones. Maza tan larga como los 
cuatro artejos precedentes reunidos. Escapo con pocos pelos negros 
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hasta 0,025 mm. largos. La pilosidad del funiculo disminuye distal- 
mente de 0,025 a 0,02 mm. 

Frente con cuatro cerditas entre los tórulos. La distancia entre 
los últimos 3 15 veces más larga que su diámetro mayor. 

Tórax 0,373 por 0,198 mm. Pronoto 0,153 por 0,198 mm. con ocho 
setas hasta 0,034 mm. largas. (Fig. 73). 

Escudo del mesonoto 0,136 por 0,177 mm. Los surcos parapsida- 
les, convergen desde 0,112 hasta 0,062 mm. Las setas 0,024 mm. lar- 
gas, con sus bases en el medio del mesoscuto. Escudete 0,12 por 
0,132 mm. La parte sensorial con dos pelitos cortos en los ángulos 
externos; axilas con pocas estrías basales en su lado externo. Toda 
la superficie del tórax lisa y brillante. 

Metanoto 0,088 por 0,156 mm., largo en el medio 0,041 mm. La 
parte media con una área rombiforme. Las partes laterales con 1 y 1 
pelitos en el medio, estrechadas oralmente. 

Propodeon 0,15 por 0,173 mm., largo en el medio 0,044 mm. Los 
espiráculos redondos, 0,01 mm., situados abajo del borde posterior del 
escudete, la distancia entre ellos 0,122 mm. Las carenas laterales fi- 
nas, subobsoletas, las medianas faltan. Los procesos de la furca me- 
sosternal se proyectan al nivel de los espiráculos, los de la furca del 
metasterno oralmente del borde posterior del metanoto. Las setas 
0,024 mm. largas, con sus bases a la altura del margen posterior del 
metanoto. El borde caudal del propodeon anchamente escotado en el 
medio, tocando el ápice redondeado del mesofragma. Las tibias an- 
teriores con una hilera rala de cuatro dientecillos sobre su cara 
interna. 

Alas anteriores muy ligera y parejamente ahumadas su largo 
0,983, ancho 0,192 mm. (el índice A:L: = 5,1). El nervio subcostal 
0,229, marginal 0,116, estigmático 0,04 mm. este último se termina con 
cuatro pústulas sensoriales redondas. El disco alar es calvo en su 
cuarta parte basal, sin cortar las cuatro pestañas debajo del nervio 
marginal. La hilera anal larga, de unas 23 pestañas, arranca desde 
la base del nervio marginal. La pestaña más larga de la franja mar- 
ginal 0,102 mm., un poco más larga que la anchura máxima del ala. 
Ala posterior 0,678 por 0,029 mm., el nervio llega hasta 0,298 mm. 
desde la base alar. El disco sin hileras de pestañas. La pestaña más 
larga de la franja marginal 0,096 mm. l 

Abdomen 0,429 por 0,182 mm. Peciolo 0,035 por 0,049 mm. dis- 
tintamente ensanchado atrás, su borde oral escotado y los ángulos 
anterolaterales bastante salientes. 
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La quetotaxia de los tergitos 2-8: 1.1, 2.2, 2.2, 3.3, 3.3, 3.3, 6. 
El oviscapto 0,316 mm. largo no sobrepasa el äpice del abdomen. 


Explicaciön de los dibujos 


LAMINA III 
Lymaenon appendiculatus A. O. 
Fig. 59. Antena de la hembra. Ob. 6. oc. 3. Zeiss-Winkel. 
Fig. 60. Tórax de la hembra. Ob. 6. oc. 3. 


Fig. 61. Antena- del macho. Ob. 6. oc. 3. 
Fig. 62. Aparato copulador del macho. Ob. 6. oc. 6. 


LAMINA IV 
Lymaenon necator A. O. 
Fig. 63. Antena de la hembra. Ob. 6. oc. 3. 
Fig. 64. Cabeza vista ventralmente. Ob. 6. oc. 2. 
Fig. 65. Tórax del macho. Ob. 6. oc. 2. 


Fig. 66. Antena del macho. Ob. 6. oc. 3. 
Fig. 67. Aparato copulador del macho. Ob. 6. oc. 6. 


LAMINA V 
Lymaenon nasutus A. O. 
Fig. 68. Antena de la hembra. Ob. 6. oc. 3. 


Fig. 69-70. Cabeza de la hembra vista dorsal y ventralmente. Ob. 6. oc. 3. 
Fig. 71. Törax de la hembra. Ob. 6. oc. 3. 


Lymaenon bonaerensis A. O. 


Fig. 72. Antena de la hembra. Ob. 6. oc. 2. 
Fig. 73. Tórax de la hembra. Ob. 6. oc. 3. 
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